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UEFA NATIONS LEAGUE FINALS 2023 
ROTTERDAM & ENSCHEDE - 14-18 JUNE 


= NETHERLANDS 


SEMI-FINAL 1 ae % 
Wed, 14 June | 20:45 CET noun €3> CROATIA 
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